
Approved For Release 2000/08/30 : CIA-RDP80R01443R0002001 50007-8 


>l^C _ 

1 7 4e&. cpf 




OP SjKT feo>vJbt>Ui 


25X1 A9a 


Approved For Release 2000/08/30 : CIA-RDP80R01443R0002001 50007-8 



